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SIPMOS® 
Siemens-Power-MOS-Transistoren 


Die SIPMOS-Technologie ist ein modernes Her- 
stellungsverfahren fur MOS-Feldeffekt-Bauele- 
mente. Optimales Design und richtungsweisende 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der MOS-Technik 
schufen neue Leistungstransistoren mit bisher 
nicht bekannten Eigenschaften. 


SIPMOS-Transistoren konnen z.B. unmittelbar 
durch Mikrocomputer bzw. LSI-Schaltkreise ange- 
steuert werden und erdffnen damit ganz neue Di- 
mensionen in der Schaltungstechnik. Sie gehoren 
zu den innovativsten und bedeutsamsten Bauele- 
menten des Hauses Siemens. 


Anwendungsmoglichkeiten 


opr 


Wesentliche Merkmale 


Hohe Schaltleistung bis 5 kW 

Einfaches Parallelschalten mehrerer Transi- 
storen zur weiteren Leistungssteigerung 
Extrem kurze Schaltzeiten 

Schaltzeit einstellbar 

Linearer Kennlinienverlauf 

Sehr hohe Grenzfrequenz 

Hohe Strom- und Spannungsfestigkeit 
Uberlastsicherheit (kein ,,Second Breakdown‘) 
Keine Speicherzeit 


\9 
ar oP 
a> Kfz Heckscheibenheizung, Lifterkihlung, Licht 


Kfz Innenraumlifter 


Nachrichtentechnik, 


300V ee ee 


DC-Motor Stapler-Lenkhilfe, Krankenfahrstihle 


Kfz Antiblockier-, Getriebesteuerung, Niveauregulierung, Jetronik, Schalter fur Industrieelektronik 
Ultraschallgeneratoren 


DC/DC-Wandler (V,..,= 12 V...36 V) Roboter (10...20 DC-Motoren) Drucker (Nadel, Tinten) 
Fernschreiber-Schrittmotor, HiFi-Endstufen >60 W 


DC/DC-Wandler (V,...>48 V/60 V/72 V/80 V) 


Messen, Steuern, Regeln 


of ca SNT Motorsteuerung, Datensichtgerate LichtbogenschweiBen (P II./220 V~) 
L00V er DC-Motorsteuerung (Waschmaschine/220 V~) 


) 


%: 
Se —____________ sn >400 W (220 vs 
S00V-+~ Lampenvorschaltgerate (EVG) Datensichtgerate 


| 
| 
600V | wee 
| a7 
Pa 
ll. apa? 
700V | ae. 
oer 
SNT: 100...400 W (220 Vx) LichtbogenschweiBen (P II.), Elektrowarme (P Il.) 
B00V | P 4 DC-Motorsteuerung 
“ 
Vos | we Drehstrommotoren-Steuerung (380 VA) 
“~ 
900V | ee 
wath 
sony Bs SNT < 100 W (220 Vxz.B. Farbfernseh) DC-Motorsteuerung, LichtbogenschweiBer (380 V~) 


Drehstrommotoren-Steuerung (440 VA) 


Kleinsignaltransistoren 


a 
x 
ra) 
3 
a 


im Gehause TO 18, SOT 23, SOT 89, TO 92 und TO 202 


V K/W 


1) Warmewiderstand R,.5¢ 
2) Verarmungstyp 


MaBbild 


D 
G 
P-Kanal 
S 
im Kunststoffgehause TO 92 


TO 18 (Bild 1) SOT 23 (Bild 2) 


TO 92 (Bild 4a) 


2,5max SGD 


2,520.15 


@ min. Bereich 
verzinnter Oberflache 


5,2-0.2 


TO 92 (Bild 4b) 


2,5 max GDS 


4.2.4 
2,520.15 


5243 


Leistungstransistoren 


N-Kanal P-Kanal 


im Kunststoffgehause TO 220 


Typ Vos (max) Joined Apsaniaas) een Rinse MaBbild 
V A Q W K/W 


N-Kanal 

BUZ 11 | 30 | 004 | 75 | <167 
BUZ 21 ar ee 

BUZ 32 oe aoe 

BUZ 76A 2,5 

BUZ 205 | 60 | 1,0 

BUZ 42 | 40 | 20 


BUZ 50B 
P-Kanal 
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G 
N-Kanal 
im Kunststoffgehause TO 218 (TOP 3) . 
Typ Vos (max) I pins: | Apstenimax| 4 pian Rinuc MaBbild 
Vv A QO Ww K/W 
BUZ 326 100 <1,25 
BUZ 351 400 125 <1,0 
Buz 35 a3 [a8 [i ste | 
auz2es)| | eo] oe | es) cto | yf 
BUZ 355 | too i he 125 <1,0 eaiy ony s 
BUZ 356 2.0 125 1.0 
BUZ 310 2,5 5,0 
BUZ 311 | 20 | 80 | 75 | < 1,67 05°02 i T]o,5-02 162015} |10,40.05 
Buz 35 - sa ms [ sto | ™ai-| Tes 
1000 520 . 


1) FREDFET, Leistungstransistor mit schneller Inversdiode 


Leistungstransistoren 


N-Kanal 


an 


im Metallgehause TO 204 (TO 3) 


Typ Vis (max) Iota | psentman. © otman Rinuc MaBbild 
K/W 


[olel 


BUZ 14") tae a 
Buz 15) a 
Buz 28) a 
Buz 34) a 
BU. 365 a 
BUZ 2112) oe 0,80 125 
puze)| [ae | 26 [as] eto 


1) Source/Gate-AnschluB @ 1,5 mm 
2) FREDFET, Leistungstransistor mit schneller Inversdiode. 


8 


Pete 
N-Kanal 
S 
im isolierten Gehause TO 238 
Typ Vos (max) lousy: | Ppsenimad.| “FP oamax Rensc MaBbild 
V A Q W K/W 

suze | so | 7e | oo | a | <15 | 4M ure! 
SUZ 48A ps8 | oe | os | <15 edt 


Typenvergleichsliste 


Leistungstransistoren / N-Kanal 
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General 
Electric 


D84CK1 
D84CK2 
D84CL1 
D84CL2 
D84CM1 
D84CM2 
D84CN1 
D84CN2 
D84CQ1 
D84CQ2 
D84CR1 
D84CR2 
D84DK1 
D84DK2 
D84DK4 
D84DL1 
D84DL2 
D84DL4 
D84DM1 
D84DM2 
D84DM4 
D84DN1 
D84DN2 
D84DN4 
D84DQ1 
D84DQ2 
D84DQ3 
D84DQ4 
D84DR1 
D84DR2 
D84EK1 
D84EK2 
D84EL1 
D84EL2 
D84EM1 
D84EM2 
D84EN1 
D84EN2 
D84ER1 
D84ER2 
D86DK1 
D86DK2 
D86DK4 
D86DL1 
D86DL2 
D86DL4 


Siemens 


BUZ71A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ76 
BUZ76 
BUZ74 
BUZ74 
BUZ71A 
BUZ21 
BUZ20 
BUZ21 
BUZ21 
BUZ20 
BUZ32 
BUZ32 
BUZ32 
BUZ32 
BUZ32 
BUZ32 
BUZ60 
BUZ60 
BUZ60B 
BUZ60B 
BUZ41A 
BUZ41A 
BUZ11 
BU2Z11 
BUZ21 
BUZ21 
BUZ21 
BUZ31 
BUZ31 
BUZ31 
BUZ41A 
BUZ41A 
BUZ14 
BUZ25 
BUZ23 
BUZ25 
BUZ25 
BUZ23 


Gehause 


TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO3 

TO3 

TO3 

TO 3 

TO 3 

TO3 


General 
Electric 


D86DM1 
D86DM2 
D86DM4 
D86DN1 
D86DN2 
D86DN4 
D86DQ1 
D86DQ2 
D86DQ3 
D86DQ4 
D86DR1 
D86DR2 
D86EK1 
D86EK2 
D86EL1 
D86EL2 
D86EM1 
D86EM2 
D86EN1 
D86EN2 
D86EQ1 
D86EQ2 
D86ER1 
D86ER2 
D86FK1 
D86FK2 
D86FL1 
D86FL2 
D86FM1 
D86FM2 
D86FN1 
D86FN2 


International 


Rectifier 


IRF 120 
IRF121 
IRF 122 
IRF 123 
IRF130 
IRF 131 
IRF 132 
IRF 133 
IRF 140 
IRF 141 
IRF 142 
IRF 143 


Siemens 


BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ63 
BUZ63 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ44A 
BUZ44A 
BUZ14 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ45C 
BUZ45A 
BUZ15 
BUZ15 
BUZ24 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 


Siemens 


BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ25 
BUZ25 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ25 
BUZ25 


Gehause 


TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 


Gehause 


TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 


International 


Rectifier 
IRF150 
IRF151 
IRF152 
IRF153 
IRF220 
IRF221 
IRF222 
IRF223 
IRF230 
IRF231 
IRF232 
IRF233 
IRF240 
IRF241 
IRF242 
IRF243 
IRF250 
IRF251 
IRF252 
IRF253 
IRF320 
IRF321 
IRF322 
IRF323 
IRF330 
IRF331 
IRF332 
IRF333 
IRF340 
IRF341 
IRF342 
IRF343 
IRF350 
IRF351 
IRF352 
IRF353 
IRF420 
IRF421 
IRF422 
IRF423 
IRF430 
IRF431 
IRF432 
IRF433 
IRF440 
IRF441 


Siemens 


BUZ24 
BUZ14 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ34 
BUZ34 


BUZ36 
BUZ36 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ63 
BUZ63 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ46 
BUZ46 
BUZ46 
BUZ46 
BUZ44A 
BUZ44A 
BUZ46 
BUZ46 
BUZ45A 
BUZ45A 


Gehause 


TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 


International 
Rectifier 


IRF442 
IRF443 
IRF452 
IRF453 
IRF510 
IRF511 
IRF512 
IRF513 
IRF520 
IRF521 
IRF522 
IRF523 
IRF530 
IRF531 
IRF532 
IRF533 
IRF541 
IRF542 
IRF543 
IRF610 
IRF611 
IRF612 
IRF613 
IRF620 
IRF621 
IRF622 
IRF623 
IRF630 
IRF631 
IRF632 
IRF633 
IRF642 
IRF643 
IRF710 
IRF711 
IRF712 
IRF713 
IRF720 
IRF721 
IRF722 
IRF723 
IRF730 
IRF731 
IRF732 
IRF 733 
IRF740 


Siemens 


BUZ45A 
BUZ45A 
BUZ45B 
BUZ45C 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ21 
BUZ71 
BUZ72A 
BUZ71A 
BUZ11A 
BUZ71 
BUZ10 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ32 
BUZ32 
BUZ73 
BUZ73 
BUZ31 
BUZ31 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ7/6 
BUZ7/6 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ60 
BUZ60 
BUZ60B 
BUZ60B 
BUZ64 


Gehause 


TO 3 

TO 3 

TO 3 

TO 3 

TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 


International 


Rectifier Siemens Gehause 
IRF741 BUZ64 TO 220 
IRF742 BUZ60 TO 220 
IRF743 BUZ60 TO 220 
IRF820 BUZ74 TO 220 
IRF821 BUZ74 TO 220 
IRF822 BUZ74A TO 220 
IRF823 BUZ74A TO 220 
IRF830 BUZ41A TO 220 
IRF831 BUZ41A TO 220 
IRF832 BUZ42 TO 220 
IRF833 BUZ42 TO 220 
IRF842 BUZ41A TO 220 
2N6755 BUZ23 TO 3 
2N6756 BUZ25 TO3 
2N6757 BUZ35 TO 3 
2N6758 BUZ35 TO 3 
2N6759 BUZ63B TO 3 
2N6760 BUZ63 TO 3 
2N6761 BUZ44A TO 3 
2N6762 BUZ44A TO3 
2N6763 BUZ24 TO 3 
2N6764 BUZ24 TO 3 
2N6765 BUZ36 TO 3 
2N6767 BUZ64 TO 3 
2N6769 BUZ45C TO 3 
Motorola Siemens Gehause 
MTH6N55 BUZ354 TO 218 
MTH6N60 BUZ354 TO 218 
MTH7N45 BUZ354 TO 218 
MTH7N50 BUZ354 TO 218 
MTH8N35 BUZ351 TO 218 
MTH8N40 BUZ351 TO 218 
MTH10N45 BUZ353 TO 218 
MTH10N50 BUZ353 TO 218 
MTH12N35 =BUZ351 TO 218 
MTH12N40 BUZ351 TO 218 
MTM1N95 BUZ53A TO3 
MTM1N100 BUZ53A TO 3 
MTM2N45 BUZ46 TO 3 
MTM2N50 BUZ46 TO 3 
MTM2N85 BUZ53A TO 3 
MTM2N90 BUZ53A TO 3 
MTM3N35 BUZ63B TO 3 
MTM3N40 BUZ63B TO 3 
MTM3N55 BUZ46 TO 3 


Motorola 


MTM3N60 
MTM3N95 
MTM3N100 
MTM4N45 
MTM4N50 
MTM4N85 
MTM4NS90 
MTM4N95 
MTM4N100 
MTM5N18 
MTM5N20 
MTM5N35 
MTM5N40 
MTM5N85 
MTMSN90 
MTM6N55 
MTM6N60 
MTM7N12 
MTM7N15 
MTM7N18 
MTM7N20 
MTM7N45 
MTM7N50 
MTM8NO08 
MTM8N10 
MTM8N12 
MTM8N15 
MTM8N18 
MTM8N20 
MTM8N35 
MTM8N40 
MTM10N05 
MTM10N06 
MTM10N08 
MTM10N10 
MTM10N12 
MTM10N15 
MTM10N45 
MTM10N50 
MTM12N05 
MTM12N06 
MTM12N08 
MTM12N10 
MTM12N18 
MTM12N20 
MTM15N05 


Siemens 


BUZ84 
BUZ54A 
BUZ54A 


BUZ46 
BUZ46 
BUZ54 
BUZ54 
BUZ54 
BUZ54 
BUZ35 
BUZ35 


BUZ63B 
BUZ63B 


BUZ54 
BUZ54 


BUZ44A 
BUZ84A 


BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 


BUZ45A 
BUZ45A 


BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ34 


BUZ45C 
BUZ45B 


BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ34 
BUZ34 
BUZ25 


Gehause 


TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
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Typenvergleichsliste 


Leistungstransistoren / N-Kanal 
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Motorola 


MTM15N06 
MTM15N12 
MTM15N18 
MTM15N20 
MTM15N35 
MTM15N40 
MTM15N45 
MTM15N50 
MTM20N08 
MTM20N10 
MTM20N12 
MTM20N15 
MTM20N18 
MTM20N20 
MTM25N05 
MTM25N06 
MTM25N08 
MTM25N10 
MTM25N12 
MTM25N12 
MTM35N05 
MTM35N06 
MTM35N08 
MTM35N10 
MTMS0NO5 
MTMS50N06 
MTP1N45 
MTP1N50 
MTP1N55 
MTP1N60 
MTP1N95 
MTP1N100 
MTP2N18 
MTP2N20 
MTP2N35 
MTP2N40 
MTP2N45 
MTP2N50 
MTP2N85 
MTP2N90 
MTP3N12 
MTP3N15 
MTP3N35 
MTP3N40 
MTP3N55 
MTP3N60 


Siemens 


BUZ25 
BUZ34 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ45C 
BUZ45B 
BUZ25 
BUZ25 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ14 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ36 
BUZ14 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ24 
BUZ15 
BUZ15 
BUZ74A 
BUZ74A 
BUZ80A 
BUZ80A 
BUZ50B 
BUZ50B 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ74A 
BUZ74A 
BUZ50B 
BUZ50B 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ42 
BUZ80A 


Gehause 


TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 


Motorola Siemens Gehause 
MTP4N08 BUZ72A TO 220 
MTP4N10 BUZ72A TO 220 
MTP4N45 BUZ42 TO 220 
MTP4N50 BUZ42 TO 220 
MTP5NO05 BUZ71A TO 220 
MTP5N06 BUZ72A TO 220 
MTP5N18 BUZ72A TO 220 
MTP5N20 BUZ73A TO 220 
MTP5N35 BUZ60B TO 220 
MTP5N40 BUZ60B TO 220 
MTP7N12 BUZ73 TO 220 
MTP7N15 BUZ73 TO 220 
MTP7N18 BUZ73 TO 220 
MTP7N20 BUZ73 TO 220 
MTP8NO08 BUZ72A TO 220 
MTP8N10 BUZ72A TO 220 
MTP8N12 BUZ72A TO 220 
MTP8N15 BUZ32 TO 220 
MTP8N18 BUZ32 TO 220 
MTP8N20 BUZ32 TO 220 
MTP10NO5 BUZ71A TO 220 
MTP10NO6 BUZ72A TO 220 
MTP10NO8  BUZ72A TO 220 
MTP10N10 BUZ72A TO 220 
MTP10N12 BUZ20 TO 220 
MTP10N15 BUZ31 TO 220 
MTP12NO5 BUZ71A TO 220 
MTP12NO6 BUZ71A TO 220 
MTP12NO08  BUZ20 TO 220 
MTP12N10 BUZ20 TO 220 
MTP12N18  BUZ72A TO 220 
MTP12N20 £BUZ31 TO 220 
MTP15NO05 BUZ71A TO 220 
MTP15NO6 BUZ71A TO 220 
MTP20N08 #£BUZ21 TO 220 
MTP20N10 BUZ21 TO 220 
MTP25NO5 BUZ11A TO 220 
MTP25NO6 BUZ11A TO 220 
RCA Siemens Gehause 

RFK15N45 BUZ45A TO3 
RFK15N50 BUZ45B TO3 
RFK25N18 BUZ36 TO 3 
RFK25N20 BUZ36 TO3 
RFK30N12 BUZ24 TO 3 
RFK45N05 BUZ15 TO 3 


RCA 


RFK45N06 
RFM3N45 
RFM3N50 
RFM4N35 
RFM4N40 
RFM7N45 
RFM7N50 
RFM8N18 
RFM8N20 
RFM10N12 
RFM10N15 
RFM12N08 
RFM12N10 
RFM12N18 
RFM12N20 
RFM15N05 
RFM15N06 
RFM15N12 
RFM15N15 
RFM18N08 
RFM18N10 
RFM25N05 
RFM25N06 
RFP1N35 
RFP1N40 
RFP2N08 
RFP2N10 
RFP2N12 
RFP2N15 
RFP2N18 
RFP2N20 
RFP3N45 
RFP3N50 
RFP4N05 
RFP4N06 
RFP4N35 
RFP4N40 
RFP7N45 
RFP7N50 
RFP8N18 
RFP8N20 
RFP10N12 
RFP10N15 
RFP12N08 
RFP12N10 
RFP12N18 


Siemens 


BUZ15 
BUZ46 
BUZ46 
BUZ46 
BUZ46 
BUZ44A 
BUZ44A 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ23 
BUZ34 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ34 
BUZ34 
BUZ25 
BUZ25 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ25 
BUZ25 
BUZ14 
BUZ24 
BUZ/6A 
BUZ76A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ74 
BUZ74 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ76 
BUZ76 
BUZ41A 
BUZ41A 
BUZ32 
BUZ32 
BUZ31 
BUZ31 
BUZ20 
BUZ20 
BUZ31 


Gehause 


TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 


RCA 


RFP12N20 
RFP15N05 
RFP15N06 
RFP15N12 
RFP18N08 
RFP18N10 
RFP25N05 
RFP25N06 


Unitrode 


UFN120 
UFN121 
UFN122 
UFN123 
UFN130 
UFN131 
UFN132 
UFN133 
UFN140 
UFN141 
UFN142 
UFN143 
UFN150 
UFN151 
UFN152 
UFN153 
UFN230 
UFN231 
UFN240 
UFN241 
UFN242 
UFN243 
UFN320 
UFN321 
UFN322 
UFN323 
UFN330 
UFN331 
UFN332 
UFN333 
UFN340 
UFN341 
UFN350 
UFN351 
UFN352 
UFN353 


Siemens 


BUZ31 
BUZ10A 
BUZ21 
BUZ31 
BUZ21 
BUZ21 
BUZ11A 
BUZ11A 


Siemens 


BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ25 
BUZ25 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ24 
BUZ14 
BUZ25 
BUZ25 
BUZ24 
BUZ14 
BUZ24 
BUZ14 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ36 
BUZ36 
BUZ34 
BUZ34 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ63 
BUZ63 
BUZ63B 
BUZ63B 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 
BUZ64 


Gehause 


TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 


Gehause 


TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 


Unitrode 


UFN420 
UFN421 
UFN430 
UFN431 
UFN432 
UFN433 
UFN440 
UFN441 
UFN442 
UFN443 
UFN450 
UFN451 
UFN452 
UFN453 
UFN520 
UFN521 
UFN522 
UFN523 
UFN5S30 
UFNS531 
UFN532 
UFN533 
UFNS42 
UFN543 
UFN620 
UFN621 
UFN622 
UFN623 
UFN630 
UFN631 
UFN632 
UFN633 
UFN642 
UFN643 
UFN710 
UFN711 
UFN712 
UFN713 
UFN720 
UFN721 
UFN722 
UFN723 
UFN730 
UFN731 
UFN732 
UFN733 


Siemens 


BUZ46 
BUZ46 
BUZ44A 
BUZ44A 
BUZ46 
BUZ46 
BUZ45A 
BUZ45A 
BUZ45A 
BUZ45A 
BUZ45B 
BUZ45B 
BUZ45B 
BUZ45B 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ21 
BUZ10A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ21 
BUZ21 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73 
BUZ73 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ31 
BUZ31 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ76 
BUZ76 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ60 
BUZ60 
BUZ60B 
BUZ60B 


Gehause 


TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 


Unitrode 


UFN820 
UFN821 
UFN822 
UFN823 
UFN830 
UFN831 
UFN832 
UFN833 


Siliconix 


BSR80 
BSR81 
BSR82 
BUP60 
BUP61 
BUP62 
BUP63 
BUP64 
BUP65 
BUP66 
BUP67 
BUP68 
BUP69 
BUP70 
BUP71 
VNCO03A 
VNEO03A 
VNLOOTA 
VNLOO2A 
VNMOO1A 
VNMO002A 
VNNOO2A 
VNPOO2A 
VN35AA 
VN40AD 
VN46AD 
VN64GA 
VN66AD 
VN67AA 
VN67AD 
VN88AD 
VN89AD 
VN9ODAA 
VNOIAA 
VNO300D 
VNO400A 


Siemens 


BUZ74 
BUZ74 
BUZ74A 
BUZ74A 
BUZ41A 
BUZ41A 
BUZ42 
BUZ42 


Siemens 


BUZ71A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ63 
BUZ63 
BUZ63 
BUZ63 
BUZ44A 
BUZ46 
BUZ44A 
BUZ46 
BUZ63 
BUZ63 
BUZ44A 
BUZ44A 
BUZ15 
BUZ24 
BUZ63 
BUZ63B 
BUZ63 
BUZ63B 
BUZ44A 
BUZ44A 
BUZ14 
BUZ71A 
BUZ71A 
BUZ23 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ71A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ23 
BUZ71A 
BUZ14 


Gehause 


TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 


Gehause 


TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 3 
TO 3 
TO 220 
TO 3 


13 


Leistungstransistoren / N-Kanal 


Siliconix 
VNO400D 
VNO401A 
VN0401D 
VNO6O00A 
VNO600D 
VNO601A 
VNO601D 
VNO800A 
VNO800D 
VNO801A 
VNO801D 
VN1000A 
VN1000D 
VN1001A 
VN1001D 
VN1200A 
VN1200D 
VN1201A 
VN1201D 
VN1206D 
VN1706D 
VN2406D 
VN3500A 
VN3500D 
VN3501A 
VN3501D 
VN4000A 
VN4000D 
VN4001A 
VN4001D 
VN4500D 
VN4501A 
VN4501D 
VN4502A 
VN5000D 
VN5001A 
VN5001D 
VN5002A 


Ferranti/ 
Supertex 


ZVNO1A2L 
ZVNOTA3L 
ZVNO1A4L 
ZVNO106L 
ZVNO108L 
ZVNO109L 


Siemens 


BUZ71A 
BUZ14 
BUZ71A 
BUZ25 
BUZ21 
BUZ25 
BUZ21 
BUZ25 
BUZ21 
BUZ25 
BUZ20 
BUZ25 
BUZ21 
BUZ25 
BUZ20 
BUZ36 
BUZ21 
BUZ34 
BUZ20 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ76A 
BUZ63 
BUZ60 
BUZ63 
BUZ60B 
BUZ63 
BUZ60 
BUZ63 
BUZ60B 
BUZ41A 
BUZ44A 
BUZ42 
BUZ46 
BUZ41A 
BUZ44A 
BUZ42 
BUZ46 


Siemens 


BUZ71A 
BUZ71A 
BUZ71A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 


Gehause 


TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 


Gehause 


TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 


Ferranti/ 
Supertex 


ZVNO110L 
ZVNO114L 
ZVNO116L 
ZVNO120L 
ZVNO2AL 
ZVNO2A3L 
ZVNO204L 
ZVNO206L 
ZVNO208L 
ZVNO209L 
ZVNO210L 
ZVNO214L 
ZVNO216L 
ZVNO220L 
ZVNO330L 
ZVN0330M 
ZVNO335L 
ZVNO0335M 
ZVNO0340L 
ZVN0340M 
ZVNO345L 
ZVN0345M 
ZVNO350L 
ZVN0350M 
ZVNO530L 
ZVNO535L 
ZVNOS40L 
ZVNO545L 
ZVN11A2L 
ZVN11A3L 
ZVN1104L 
ZVN1106L 
ZVN1108L 
ZVN1108M 
ZVN1109L 
ZVN1109M 
ZVN1110L 
ZVN1110M 
ZVN1114L 
ZVN1114M 
ZVN1116L 
ZVN1116M 
ZVN1120L 
ZVN1120M 
ZVN12A2L 
ZVN12A2M 


Siemens 


BUZ72A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ71A 
BUZ71A 
BUZ71A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ73A 
BUZ76 
BUZ63B 
BUZ76 
BUZ63B 
BUZ76 
BUZ63B 
BUZ74 
BUZ46 
BUZ74A 
BUZ46 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ76A 
BUZ74A 
BUZ71A 
BUZ71A 
BUZ71A 
BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ73A 
BUZ35 
BUZ73A 
BUZ35 © 
BUZ73A 
BUZ35 
BUZ71A 
BUZ14 


Gehause 


TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO3 

TO 220 
TO3 

TO 220 
TO3 

TO 220 
TO 3 

TO 220 
TO 3 

TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO3 

TO 220 
TO3 

TO 220 
TO3 

TO 220 
TO 3 

TO 220 
TO 3 

TO 220 
TO 3 

TO 220 
TO 3 


Ferranti/ 
Supertex 


ZVN12A3L 
ZVN12A3M 
ZVN1204L 
ZVN1204M 
ZVN1206L 
ZVN1206M 
ZVN1208L 
ZVN1208M 
ZVN1209L 
ZVN1209M 
ZVN1210L 
ZVN1210M 
ZVN1214L 
ZVN1214M 
ZVN1216L 
ZVN1216M 
ZVN1220M 
2N6656 
2N6657 
2N6658 


Hitachi 


2SK294 
2SK295 
2SK296 
25K298 
2SK299 
2SK308 
2SK310 
2SK311 
25K319 
2SK320 
2SK345 
2S5K346 
25K398 
2SK351 
25K382 
25K383 
2SK401 
25K428 


Siemens 


BUZ71A 
BUZ14 
BUZ71A 
BUZ23 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ73A 
BUZ35 
BUZ73A 
BUZ35 
BUZ35 
BUZ14 
BUZ23 
BUZ23 


Siemens 


BUZ72A 
BUZ72A 
BUZ/6A 
BUZ63B 
BUZ44A 
BUZ34 
BUZ/6 
BUZ74A 
BUZ76 
BUZ41A 
BUZ71A 
BUZ72A 
BUZ23 
BUZ83A 
BUZ74A 
BUZ72 
BUZ64 
BUZ72 


Gehause 


TO 220 
TO3 
TO 220 
TO3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 220 
TO 3 
TO 3 
TO 3 


Gehause 


TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 3 
TO 3 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 220 
TO 3 
TO 3 
TO 220 
TO 220 
TO3 
TO 220 


Siemens AG, Bereich Bauelemente 
BalanstraBe 73, Postfach 8017 09, D-8000 Munchen 80 


‘@ (089) 41 44-0 


Siemens in Ihrer Nahe 


Tx} 52108-0 FAX (089) 4144-2689 


Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) 


Siemens AG 

Salzufer 6-8 

1000 Berlin 10 

@ (030) 3939-1, Tx) 1810-278 
FAX (030) 3939-2630 

Ttx 308190 = sieznb 


Siemens AG 

Schweriner StraBe 1 
Postfach 7820 

4800 Bielefeld 1 

@ (0521) 291-1, Txi 932805 
FAX (0521) 291-375 


Siemens AG 
Contrescarpe 72 
Postfach 107827 
2800 Bremen 


FAX (0421) 364-2687 


Siemens in Europa 


Belgien 

Siemens S.A. 

chaussée de Charleroi 116 
B-1060 Bruxelles 

@ (02) 5362-111, T 21347 


Danemark 

Siemens A/S 

Borupvang 3 

DK-2750 Ballerup 

@ (02): 656565, Tx 35313 


Finnland 

Siemens Osakeyhtio 
Mikonkatu 8 

Fach 8 

SF-00101 Helsinki 10 

@ (0) 1626-1, x) 124465 


Frankreich 

Siemens S.A. 

B.P. 109 

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1 
@ (1) 8206120 

Tx) 620853 


Siemens AG 

Lahnweg 10 

Postfach 1115 

4000 Disseldorf 1 

@ (0211) 399-0, T* 8581301 
FAX (0211) 399-2506 


Siemens AG 

Rodeiheimer LandstraBe 5-9 
Postfach 111733 

6000 Frankfurt 1 

@ (069) 797-0, Tx) 414131 
FAX (069) 797-2253 


Siemens AG 
HabsburgerstraBe 132 
Postfach 1380 

7800 Freiburg 1 

@ (0761) 2712-1 


FAX (0761) 2712-234 


Griechenland 

Siemens AE 

Voulis 7 

P.O.B. 3601 

GR-10210 Athen 

@ (01) 3293-1, Tx) 216291 


GroBbritannien 
Siemens Ltd. 

Siemens House 
Windmill Road 
Sunbury-on-Thames 
Middlesex TW 16 7HS 
@ (09327) 85691 

Tx} 8951091 


Irland 

Siemens Ltd. 

8, Raglan Road 

Dublin 4 

@ (01) 684727, Itx\ 5341 


Siemens AG 

Lindenplatz 2 

Postfach 105609 

2000 Hamburg 1 

@ (040) 282-1, Tx) 215584-0 
FAX (040) 282-2210 


Siemens AG 

Am Maschpark 1 

Postfach 5329 

3000 Hannover 1 

@ (0511) 129-0, xi 922333 
FAX (0511) 129-2799 


Siemens AG 

Wittland 2-4 

Postfach 4049 

2300 Kiel 1 

@ (0431) 5860-1, Tx 292814 
FAX (0431) 5860-420 


Italien 

Siemens Elettra S.p.A. 
Via Fabio Filzi, 29 
Casella Postale 10388 
I-20100 Milano 

@ (02) 6992, Tx 330261 


Niederlande 

Siemens Nederland NV. 
Postb. 16068 

NL-2500 BB Den Haag 

@ (070) 782782, [Tx 31373 


Norwegen 

Siemens A/S 

@stre Aker vei 90 
Postboks 10, Veitvet 
N-Oslo 5 

@ (02) 153090, Tx! 18477 


Siemens AG 
Richard-Strauss-StraBe 76 
Postfach 202109 

8000 Miinchen 

@ (089) 9221-0 
Txi0529421-19 

FAX (089) 9221-4390 


Siemens AG 
Von-der-Tann-StraBe 30 
Postfach 4844 

8500 Nurnberg 1 

@ (0911) 654-1, Tx) 622251 
FAX (0911) 654-3436, 3464 


Siemens AG 
Geschwister-Scholl-StraBe 24 - 
Postfach 120 

7000 Stuttgart 1 

@ (0711) 2076-1, Tx 723941-0: 
FAX (0711) 2076-706 


Osterreich 

Siemens Aktiengeselischaft 
Osterreich 

Postfach 326 

A-1031 Wien 

@ (0222) 7293-0, x 1372-0 


Portugal 

Siemens S.A.R.L. 

Avenida Almirante Reis, 65 
Apartado 1380 

P-1100 Lisboa-1 

@ (011) 538805, Tx) 12563 


Schweden 

Siemens AB 

Norra Stationsgatan 63-65 
Box 23141 

S-10435 Stockholm 

@ (08) 161100, ITx! 19880 


Siemens AG 
Nicolaus-Otto-StraBe 4 
Postfach 3606 

7900 UIm 1 

@ (0731) 499-1 

Tx} 712826 

FAX (0731) 499-267 


Siemens AG 
Andreas-Grieser-Str. 30 
Postfach 3280 

8700 Wurzburg 21 

@ (0931) 801-1 

Tx] 68844 

FAX (0931) 801-348 


Schweiz 

Siemens-Albis AG 
FreilagerstraBe 28 

Postfach 

CH-8047 Zurich 

@ (01) 495-3111, Tx 558911 


Spanien 

Siemens S.A. 

Orense, 2 

Apartado 155 

E-28020 Madrid 

@ (01) 4552500, Tx) 43320 


Turkei 

ETMAS Elektrik Tesisati ve 
Muhendislik A.S. 

Meclisi Mebusan Caddesi 55/35 
Findikli 

PK. 1001 Karakoey 

Istanbul 

@ (011) 452090, Tx} 24233 


Problemlos bestellen mit der SBS-Preis- und Lagerliste. 


Fur Kunden in der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) 

Die SBS-Preis- und Lagerliste 
erscheint jahrlich neu. Sie umfabt 
die Schwerpunkttypen aus dem 
Siemens-Bauteile-Gesamtprogramm 
mit Preisen und den wichtigsten 
technischen Daten. 
Ihre Bestellungen richten Sie bitte 
an den Ihnen nachstgelegenen 
siemens-Bauteile-Vertrieb. 


Die SBS-Preis- und Lagerliste 
erhalten Sie kostenlos bel 
Siemens AG, 
Postfach 146 
D-8510 Furth 
@ (0911) 3001-260, GZoo1S 
FAX (0911) 3001-271 


Infoservice 


Stichwort ,SBS-Preis- undLagerliste“. 


Fur Kunden im Ausland 
dient als Bezugsquelle der Vertrieb 


Bauteile der jeweiligen Landes- 
gesellschaften oder Vertretungen. 


Herausgegeben von Siemens AG, Bereich Bauelemente, Produktinformation, BalanstraBe 73, D-8000 Miinchen 80. 
Fur die angegebenen Schaltungen, Beschreibungen und Tabellen wird keine Gewahr bezuglich der Freiheit von Rechten Dritter Ubernommen. 
Mit den Angaben werden die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften zugesichert. 
Liefermdglichkeiten und technische Anderungen vorbehalten. 
Fragen uber Technik, Preise und Liefermodglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Siemens-Bauteile-Vertrieb in der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) oder an unsere Landesgesellschaften im Ausland. 
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siemens Aktiengesellschaft 


Bestell-Nr. B 3-B3336 
Printed in Germany 
PA 78525. 


